WikipediA 

Wikang Piamontes 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Piedmontese (Kastila: piamontes, 
Piedmontese: piemonteis ) ay isang wikang Romanses na 
sinasalita ng mahigit isang milyong tao sa Piedmont sa 
hilagang-kanlurang Italya. 


| Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Italya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia 
sa pagpapalawig (https://tlwikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Piamontes&action=edit) nito. 



Piedmontese 


Piemonteis 

Sinasalitang 

katutubo sa 

Italya 

Rehiyon 

Piedmont (hilagang- 
kanlurang Italya) 

Mga katutubong 
tagapagsalita 

1.6 milyon (2002) 

Pamilyang wika 

Indo-Europeo 


■ Italiko 


- Romanse 


- Kanluran 


■ Galo-Romanse 


- Galo-ltaliko 


■ Piedmontese 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

pms 

Linggwaspera 

51-AAA-of 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Piamontes&oldid=1649597" 


Huling pagbabago: 09:07, 21 Hulyo 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 




















